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Da wir hier von der Kraft der Diffusion, also vom osmoti-schen Druck, absehen1), so ist als treibende Kraft nur die elek-triscbe Kraft zu beriicksichtigen, und nach §. 161 (13) ist cliose Kraft, auf ein Grammion, d. h. auf die Elektricitatsmeuge tj bc-zogen, gleich yS/ L Mithin ist die Grescllwindigkeit, mit der sioli die lonen der ersten Art durch den Quersclmitt XQ bowegcm, gleich ayS/kn und durch den Quersclmitt x0 -\-'dxQ gioicli ai7/S/A2. Der Grewinn an Masse, den das Parallelepipedon er-fahrt, ist also hiernach gleich
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und  dieser Ausdruck muss dem  Ausdruck (2)  gleich  soin.    So
ergiebt sich
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A2/
als Ausdruck fiir die Grescllwindigkeit, mit der die Unstetigkeits-stelle'wandert.
Nun haben wir, da co stetig angenommen ist, mit Riicksioht auf die Definition von I [§. 188 (4)]
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und daraus durch Elimination von (a -j- r] :
& O («!   —  «2)  =       (& -f- /)   (Kl /32  — «2 /jt) ,
folglich nach (4)
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und derselbe Ausdruck ergiebt sich fur das Fortrucken dor Uu-stetigkeit von p. Wenn wir statt der Variablen x, t die Vaiiublcn |, £ [§. 188 (10)] einfiihren, so folgt hieraus:
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J)   Diese  Annahme ist  freilich,   gerade   an   Unstotigkeitsstelleu,   bc-denklich.iesem Parallelepipedon ist in
